mwuw II 本紙では、お買い求めいただいた製品についての仕様を記載しております。 
1|ご賣いただいた後も大切に保管してください。 


本製品をお買い求めのお客様へ 


◎型名•型番に ついて 

このたびは本製品をお買い求め頂きまして、誠にありがとうございます。 

本製品に添付のマニュアル等をご賣になる際には、型名•型番を下記の通り読み替えてご覧〈ださい。 



マニュアル等での表記 

本製品 

型名 

LL700/TG 

LL730/TG 

LL700/TG6P 

LL730/TG6P 

LL700/TG6B 

LL730/TG6B 

LL700/TG6R 

LL730/TG6R 

型番 

PC-LL700TG 

PC-LL730TG 

PC-LL700TG6P 

PC-LL730TG6P 

PC-LL700TG6B 

PC-LL730TG6 巨 

PC-LL700TG6R 

PC-LL730TG6R 


◎仕様一覧ついて 

添付の マニュアル 『本製品の仕様について』一「仕様一覧」の項目は、次のように読み替えてご覧ください。 



マニュアルでの記載 

本製品 

メイン 

メモリ 

標準容量/最大容量 

2GB(DDR3 SDRAM/SO-DIMM 

1 GB X 2、 PC3-8500 対応、デュア 
ルチャネル対応)/ 4GB 

4G 巳 (DDR3 SDRAM/SO-DIMM 

2GB X 2、 PC3-8500 対応、デュアル 
チャネル対応)/ 4GBX52 

表示機能 

グラフィックスメモリ 

最大 780MB 

最大 1278MB 

ドライブ 

ハート了イス 

クドライブ 

Windows® 
システムカ、 

ら認識され 
る容量 

C ドライブ/ 
空き容量 

約 83GB/ 約 56GB 

約 83GB/ 約 55GB 

ミ肖費電力 

標準/最大 

約 23W/ 約 90W 

約 24W/ 約 90W 

省エネ法に基づ〈エネルギー消費効率 

I 区分0.00026 (AAA) 

1 区分0.00027 (AAA) 


X52: 最大 4GB のメモリを搭載可能ですが、 PGI デバイスなどのメモリ領域を確保するために、すべての領域を使用することはできま 


せん。なお、装置構風こよってご利用可能なメモリ容量は異なります。 
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